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Département de l'Essonne 


Ire Circonscription 


ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 MARS 1967 - Scrutin de ballottage 


Pour la V: REPUBLIQUE 


Résultats du 1er tour 








Electeurs inscrits ....... 77.451 

Suffrages exprimés ..... 63.470 | 
CACHAT, V' République ...... 25.973 soit 40,92 % des suffrages 
COMBRISSONS PE. 223017 » 37,05 % » 
THEVENET, DS Ie ne. 8.160 » 12,86 Vo h 
BONIPAV EDEN 5.820 OR NOEL h 


Electrices, Electeurs, 

Je remercie tout d'abord les 25.973 électeurs et électrices qui m'ont apporté leurs 
suffrages, me plaçant ainsi en tête de tous les candidats. 

Le choix est désormais simplifié. 

Choisir entre le Candidat Ve République et le Candidat Communiste, seuls en 


présence pour le deuxième tour. : 


OÙ vOUS désirez «ue la France soit satellisée sous la dictature rouge, avec 
toutes les conséquences qui en découlent : perte de vos libertés de parole et de pensée, 
le collectivisme, la dépossession de vos biens, l'embrigadement des jeunes. 


Ou vous désirez vivre dans une France libre et indépendante, marchant 
vers un avenir de progrès. 






J'attire l'attention de tous ceux qui voudraient s'abstenir ou voter blanc. 


4 | pe e ; | , Ù . d 
Attention Ï Qu'il le veuille ou non, chaque Electeur qui s'abstiendra ou déposera un 
> bulletin blanc agira comme s'il mettait un bulletin communiste dans l'urne. 


Ces électeurs auront, pour ce deuxième tour, une lourde responsabilité. 







Pour la Stabilité 

Pour la Paix et l'Indépendance 

Pour votre Sécurité et celle de vos enfants 
Votez pour 5 ans de garantie 


votez pour 


Armand CACHAI 
Candidat V° République - Maire de Montgeron 


Remplacant éventuel : Marcel SIEFFERT, Conseiller Général 





[mp. Muller, Brunoy 
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